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सं० प्र०2 / विद्युत धारा (135 ) - 14 / 2007 - 14 — विद्युत अधिनियम 2003 की धारा -135 (2) के द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार सरकार एतद् द्वारा, नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड एवं साउथ 
बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड के विद्युत आपूर्ति प्रशाखाओं में पदस्थापित कनीय विद्युत अभियन्ता को , निम्न 
विभव उपभोक्ताओं के परिसरों में अधिकतम 7 किलोवाट तक के संबंद्ध भार के लिए तथा विद्युत आपूर्ति अवर प्रमण्डलों 
में पदस्थापित सहायक विद्युत अभियन्ताओं तथा उनसे उच्च पंक्ति के पदों पर पदस्थापित सभी विद्युत अभियन्ताओं को , 
उनके क्षेत्राधिकार में तथा नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड एवं साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी 
लिमिटेड के मुख्यालय के स्पेशल टास्क फोर्स में सहायक विद्युत अभियन्ता या सहायक अभियन्ता से वरीय पंक्ति के 
अभियन्ताओं के पदों पर पदस्थापित अभियन्ताओं को , सभी कोटि के उपभोक्ताओं तथा सभी विद्युत भार के लिए पूरे 
बिहार राज्य क्षेत्राधिकार में विद्युत अधिनियम 2003 की धारा - 135 (1 ) में विनिर्दिष्ट अपराध के निवारण के लिए 
अधिनियम की धारा - 135 ( 2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हेतु अधिकृत पदाधिकारी के रूप में अधिकृत 
करती है । 
2. यह अधिसूचना बिहार राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी । 

संबंध में पूर्व में निर्गत अधिसूचना संख्या 13, दिनांक 19 अगस्त 2011 तदनुसार संशोधित समझी 
जायेगी । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

शम्भु नाथ मिश्र, 
सरकार के अपर सचिव । 


The 20th May 2013 
No. Pra.. 2 /Vidhyut Dhara ( 135 ) - 14 /07- 14 — In exercise of the powers conferred by 
Section 135 ( 2 ) of the Electricity Act 2003, the Government of Bihar do hereby authorizes 
the Junior Electrical Engineer posted in Electric Supply Sections of North Bihar Power 
Distribution Company Ltd ., and South Bihar Power Distribution Company Ltd ., to exercise 
power u /s 135 ( 2 ) for the prevention of offence specified in section 135 ( 1) of the Electricity 


Past JC ( 3THTERUT), 27 HS 2013 
Act, 2003 for LT consumers with maximum connected load of 7KW under LT system of 
Supply , in addition to Assistant Electrical Engineers posted in Supply Sub - divisions ., all 
Electrical Engineers posted above the rank of posts of Assistant Electrical Engi 
jurisdiction and Assistant Electrical Engineer or Senior Engineers above the rank of 
Assistant Engineer posted in S . T . F . at Company s Headquarters in the jurisdiction of the 
whole state of Bihar for all loads under different voltage, as an authorized officer to exercise 
the powers conferred under section 135 ( 2 ) for prevention of offence specified in section 
135 (1 ) of Electricity Act 2003. 

2 . This notification shall come in to effect from the date of its publication in the 
Bihar Gazettes . 

3 . The notification no . 13 dated 19th August 2011 issued earlier in this regard shall 
be deem to be amended accordingly . 

By order of the Governor of Bihar, 

SHAMBHU NATH MISHRA , 
Additional Secretary to Government. 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
Par JJC (3HTERUT ) 413-571 + 200 - octonton 
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